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Eberhard Löser


Bilder aus der Coronazeit 2020




1 Vorwort


Es war eigentlich wie immer. Das neue Jahr 2020 hatte begonnen und ich bereitete mich vor, nach Gran Canaria zu fahren als „Quartiermacher“ und meine Frau Annelie und der inzwischen über mich hinausgeschossene Sohn Felix sollten dann in den Schulferien nachkommen.


Das alte Jahr war aber in der zweiten Hälfte sehr turbulent verlaufen. Wir hatten zwei Wasserschäden in unseren Domizilen erlitten. An der Ostsee war im August der Fußboden im Bad eingebrochen und in Chemnitz begann, an Mauern im Parterre großflächig Wasser aufzusteigen, so dass sich diese braun verfärbten. Ich glaubte lange an aufsteigende Bodenfeuchtigkeit infolge schlechter Horizontalsperre, es stellte sich aber später als Wasseraustritt aus einer Warmwasserleitung heraus.


In Michaelsdorf an der Ostsee habe ich mit Unterstützung der Firma, die das Haus vor vier Jahren errichtet hatte, im Herbst die beschädigten Bauteile noch weitgehend ausgebaut und den Bau mit etwa einem Dutzend Strohsäcken winterfest gemacht. Die Reparatur durch die Fachfirmen hat sich dann bis Juni 2020 hingezogen.
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